
VAR - Modd. 502 e 503. Apparecchi a modulazione di ampiezza e di frequenza, con una gamma onde medie, una gamma onde corte e una banda onde ultracorte, da 87 a 100,5 Mc/b 
Media frequenza AM a 468 kc/s, media frequenza FM a 10,7 Mc/s. £ prowisto di tastiera di tonalita a quattro posizioni. Resa d’uscita 4 watt. Consumo 50 watt. 





